| Franciszek Dębowski 


NAJUKOCHAŃSZY OJCIEC I DZIADZIO 


EMERYTOWANY DYREKTOR LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W STARYM SĄCZU 


przeżywszy lat 70, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 2 października 1976 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby w Starym Sączu przy ul. Sobieskiego Nr 56 do kościoła 
parafialnego nastąpi w dnia o godz. skąd po odprawieniu 


Nabożeństwa Żałobnego odbędzie się odprowadzenie Zmarłego na cmentarz miejscowy, o czym 


zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu: 


DZIECI, WNUKI I RODZINA. 
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